Dr ANNON Rawit M ANOMAN 


b. asystent Uniwersytetu Jagiellonskiego, 
lekarz Zakładu Psychjatrycznego w Kulparkowie 


przeżywszy lat 27, zasnął w Panu dnia 8-go maja 1950 roku we Lwowie, 
po długich a ciężkich cierpieniach, jako ofiara swojego zawodu. 


O czem zawiadamiają nieutuleni w żalu żona z dzieckiem, matka, siostry, bracia i rodzina. 


Pogrzeb odbędzie się we Lwowie w niedzielę dnia 11-go b. m. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


